Forsdkran om overensstdmmelse 


Denna ersdtter den forsdkran om overensstdmmelse som finns i Garanti- 
och supporthandboken. 

Enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 meddelar 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 1 0500 Ridgeview Court 

Cupertino, CA 9501 5-401 0 
USA 

meddelar att produkten(erna) 

Produktnamn: HP Pavilion- och Presario-datorer 

Modellnummer: serierna SR 1 000, SA 1 000, m 1 000, d 1 000, 

aOOO, tOOO, 8000, 9000 

Produktalternativ: Alia 

overensstdmmer med foljande produktspecifikationer: 

Sakerhet: IEC 60950: 1 999/EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A1 1 

klass 1 (Laser/LED) 

GB4943:2001 

EMC: CISPR 22:1997, EN 55022:1998 +A1 klass B 
CISPR 24: 1 997/EN 55024: 1 998 
IEC 1 000-4-3: 1995/EN 61000-4-3:1996 
IEC 1000-4-4: 1995/EN 61000-4-4:1995 
IEC 1000-4-5: 1995/EN 61000-4-5:1995 
IEC 1 000-4-6: 1 996/EN 61 000-4-6: 1 996 
IEC 1 000-4-8: 1 993/EN6 1 000-4-8: 1 993 
IEC 1000-4-1 1:1 994/EN6 1000-4-1 1:1994 
IEC 61 000-3-2 :2000/EN 61000-3-2:2000 
IEC 61 000-3-3 :1994/EN 61 000-3-3:2001 +A1 
GB9254:1998 

FCC-titel 47 CFR, del 1 5 klass B/ICES-002, utgdva 2 
AS/NZS CISPR 22:2002 
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Telekom: TBR 21 :1998, EG 201 121:1998 


Radio: ETSI 300-826 allmdnna EMC-krav for radio-utrustning 

ETSI 300-328 tekniska krav for radioutrustning 

Tillaggsinformation: 

Produkten overensstdmmer harmed med kraven i Low Voltage Directive 
73/23/EEC, EMC Directive 89/336/EEC och R&TTE Directive 
1 999/5/EC och bar CE-mdrket. 

Den hdr datorn uppfyller kraven i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. 
Anvdndning omfattas av foljande tva villkor: (1) enheten far inte orsaka 
skadlig stdrning och (2) enheten maste godta mottagen storning, inklusive 
sddan storning som kan orsaka problem vid anvdndningen. 

Hardware Quality Engineering Manager 
Cupertino, CA USA Mars 2004 

Kontaktinformation — ENDAST for information om 
overensstdmmelse med bestdmmelser: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien 

Kontakt i Europa: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger StraBe 140, 71034 Bdblingen, Tyskland 
(Fax:+49-7031-14-3143) 

Kontakt i Nordamerika: Hardware Quality Eng. Manager, 
Hewlett-Packard, CPC, 10500 Ridgeview Ct., Cupertino, CA 95015-4010 
Telefon: (408]-343-5000 
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